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本标 准的全 部技术 内容为 强制性 要求。 

本标准 修改采 用欧洲 共同体 78/317/EEC (1977 年 12 月 21 日） 0J NO. L81 (1978 年 3 月 28 日） 《关 
于协 调成员 国有关 汽车玻 璃表面 除霜除 雾系统 法规的 理事会 指令》 （英文 版）。 

本标 准代替 GB11555-1994 《汽 车风 窗玻璃 除雾系 统的性 能要求 及试验 方法》 和 GB11556-1994 《汽 
车风窗 玻璃除 霜系统 的性能 要求及 试验方 法》。 

本标 准根据 78/317/EEC 重新 起草。 在附录 A 中列出 了本标 准章条 编号与 78/317/EEC 指令章 条编号 
的 对照一 览表。 

考虑 到我国 国情， 在采用 78/317/EEC 指 令时， 本 标准做 了一些 修改。 
本 标准与 78/317/EEC 指令的 技术性 差异及 其原因 如下： 

—— 删去了 78/317/EEC 指令 中与认 证有关 内容， 即附件 1 中的第 3 章、 第 4 章 和附件 6， 其原因 
是标准 体系与 指令体 系的形 式差别 所致； 

—— 删去了 78/317/EEC 指 令附件 1 中" 2. 3 三 维坐标 系"、 "2. 4 基本 参照标 记"、 "2. 5 座 椅靠背 角"、 
"2. 6 实际座 椅靠背 角"、 "设计 座椅靠 背角" 的名 词定义 和附件 2 "H 点及 实际靠 背角的 确定、 R 点与 H 
点相 对位置 验证， 以 及设计 座椅靠 背角与 实际座 椅靠背 角之间 的关系 验证程 序"、 附件 3 "车辆 基准参 
照 标记与 三维坐 标记之 间的关 系"， 其原 因是此 内容在 GB 11551-2003 和 GB11562-1994 标 准中已 明确， 

并 一致。 

为 了便于 使用， 对于 78/317/EEC 指令， 本标 准还做 了以下 编辑性 修改： 
一一 "本 指令" 改为 "本标 准"； 
一一 "定 义" 改为 "术 语和 定义" 。 
一一 增加 了资料 性附录 A。 

本 标准与 GB11555-1994 和 GB11556-1994 的主要 差异： 
—— 增加了 "驾驶 员前方 180° 视野 范围" （本 版的 1); 
—— 增加了 "V 点"、 "R 点" 名 词定义 （本 版的 3. 8 和 3. 9); 

—— 将 "除霜 装置" 改为 "除霜 系统" （本 版的 3. 1) ， "除雾 装置" 改为 "除雾 系统" （本 版的 3. 4) ； 
—— 增加了 "蒸 汽发 生器的 尺寸与 特征" （本 版的 6. 2. 2.1 d); 

—— 增加了 "在试 验开始 后的前 5min 内， 可以采 用制造 商为寒 冷气候 条件下 起动发 动机时 推荐的 
程控 "快 怠速" 发动机 转速" 和 "除霜 系统的 接线端 上电压 不应高 于系统 额定电 压值的 200/。" （本 版的 
6. 1. 1.5 和 6. 1. 1.9)； 

本标准 的附录 A 为 资料性 附录。 

本 标准由 国家发 展和改 革委员 会提出 。 

本 标准由 全国汽 车标准 化技术 委员会 归口。 

本标 准起草 单位： 武汉汽 车车身 附件研 究所、 东 风汽车 工程研 究院、 中国质 量认证 中心。 
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汽车 风窗玻 璃除霜 和除雾 系统的 性能要 求和试 验方法 

1 范围 

本标准 规定了 汽车风 窗玻璃 除霜和 除雾系 统的性 能要求 和试验 方法。 
本标准 适用于 Ml 类车 辆驾驶 员前方 180° 视野 范围。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其随后 所有的 

修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓 励根据 本标准 达成协 议的各 方研究 

是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 标准。 
GB 11551-2003 乘用车 正面碰 撞的乘 员保护 （NEQ ECE R94 ： 1995) 
GB 11562-1994 汽 车驾驶 员前方 视野要 求及测 量方法 （EQV 77/649/EEC ： 1977 ) 

3 术语 和定义 

下列 术语和 定义适 用于本 标准。 

3. 1 

除 霜系统 defrost i ng system 

用来 融化风 窗玻璃 外表面 上的霜 或冰， 从 而恢复 视野的 系统。 

3.2 

除霜 defrost i ng 

通过除 霜或风 窗玻璃 刮水器 系统的 运行去 除玻璃 外表面 上的霜 或冰。 

3.3 

除霜 面禾只 defrosted area 

表 面干燥 以及已 完全融 化或部 分融化 （湿） 的 霜覆盖 的风窗 面积， 覆盖 的霜可 以从外 面用风 窗玻璃 
刮水器 清除。 除 霜面积 不包括 风窗上 被干霜 覆盖的 面积。 
3.4 

除 雾系统 demisting system 

用来清 除风窗 玻璃内 表面冷 凝物， 从 而恢复 视野的 系统。 

3.5 

雾 mist 

在风 窗玻璃 内 表 面上的 凝结物 。 

3. 6 

除雾 demisting 

通过 除雾系 统的运 行除去 玻璃内 表面上 所覆盖 的雾。 

3. 7 

P 余雾 面禾只 demisted area 

经除 雾后， 风 窗玻璃 内表面 上恢复 视野的 面积。 

3.8 

V 点 V points 
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V 点是 表征驾 驶员眼 睛位置 的点， 它们的 位置由 通过驾 驶员乘 坐位置 （如果 是可调 座椅， 则 应将座 
椅调至 最后位 置。） 中心 线的纵 向铅垂 平面、 R 点以 及设计 座椅靠 背角度 （见0811562-1994中3.4.1条所 
述） 确定。 V 点 用于检 查汽车 视野是 否符合 要求。 常用 Vi、 V2 两点 表示 V 点的不 同位置 （见图 1)。 
3.9 

R 点 R points 

"R 点" 即 "乘坐 基准点 "，其 定义按 GB 11551-2003 中 3. 7 所述。 
4、 A、 B 和 A' 区域 的确定 

4.1 A 区域是 下述从 V 点 （即指 Vi 和 V2 点， 见 GB 11562-1994 中 3. 5.1 条 所述； V 点 位置的 确定按 

GB11562-1994 中 5. 1 条 规定） 向前 延伸的 4 个 平面与 风窗玻 璃外表 面相交 的交线 所封闭 的面积 （见图 1)。 

4.1.1 通过 Vi 和 V2 点且在 X 轴的左 侧与) (轴成 13° 角 的铅垂 平面。 

4.1.2 通过 Vi 点， 与 X 轴成: r 仰 角且与 Y 轴平 行的 平面。 

4.1.3 通过 V2 点， 与 X 轴成 r 俯 角且与 Y 轴平 行的 平面。 

4. 1.4 通过 Vi 和 V2 点， 向 X 轴的 右侧与 X 轴成 20° 角 的铅垂 平面。 




(1) 车 辆纵向 中间平 面的轨 迹线； 

(2) 通过 R 点的纵 向铅垂 平面轨 迹线； 

(3) 通过 VI 和 V2 点的纵 向铅垂 平面轨 迹线。 



图 1 A 区域 

4.2 B 区 域是指 由下述 4 个 平面所 围成的 风窗外 表面的 面积， 且距风 窗玻璃 透明部 分面积 边缘向 内至少 

25mm, 以 较小面 积为准 （见图 2)。 

4.2.1 通过 Vi 点， 与 X 轴成 r 仰 角且与 Y 轴平 行的 平面； 

4.2.2 通过 V2 点， 与 X 轴成 5° 俯 角且与 Y 轴平 行的 平面； 

4.2.3 通过 Vi 和 V2 点， 在 X 轴的 左侧与 X 轴成 17° 角 的铅垂 平面； 
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4.2.4 以汽 车纵向 中心平 面为基 准面， 且与 4. 2. 3 所 述平面 对称的 平面。 
4.3 A' 区域 是以汽 车纵向 中心平 面为基 准面， 与 A 区域相 对称的 区域。 




(1) 车 辆纵向 中间平 面的轨 迹线； 

(2) 通过 R 点的纵 向铅垂 平面轨 迹线； 

(3) 通过 Vi 和 V2 点的纵 向铅垂 平面轨 迹线。 



图 2 B 区域 

5 要求 

5. 1 风窗 玻璃除 霜要求 

5. 1. 1 每辆汽 车应装 备除霜 系统， 能够 确保在 寒冷天 气条件 下恢复 风窗玻 璃的能 见度。 
5.1.2 应符 合以下 要求： 

5.1.2.1 试验 开始后 20min， A 区域有 80% 已完成 除霜； 
5. 1.2.2 试验 开始后 25min， A' 区域有 80% 已完成 除霜； 
5. 1.2.3 试验 开始后 40min， B 区域有 95% 已完成 除霜。 

5. 2 风窗 玻璃除 雾要求 

5.2.1 每辆汽 车应装 备除雾 系统， 能够 确保在 潮湿天 气条件 下恢复 风窗玻 璃的能 见度。 
5.2.2 应符 合以下 要求： 

5.2.2. 1 试验 开始后 10min， A 区域有 90% 已完成 除雾； 
5.2.2.2 试验 开始后 10min， B 区域有 80% 已完成 除雾。 

6 试 验方法 

6. 1 风 窗玻璃 除霜试 验方法 

6. 1.1 试 验条件 

6.1.1.1 试 验在一 18°C±3t: 温度下 进行， 其测量 点见图 3 所示。 

3 
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注： "0" 点 位置在 风窗玻 璃最下 端前方 300mm 的汽 车纵向 中间平 面上。 

图 3 试 验温度 和风速 测量点 的位置 （"0" 为测 量点） 

6. 1. 1.2 试验 应在足 以容纳 被试车 辆的低 温室内 进行， 室内 应配有 制冷空 气循环 装置， 并使 冷空气 循环， 
试验汽 车在进 入低温 室前， 室温应 维持在 6. 1. 1. 1 规 定范围 内至少 24h。 

6. 1. 1. 3 试 验前， 对风 窗玻璃 的内、 外表 面用含 甲醇的 酒精或 类似去 污剂彻 底清除 油污， 干 燥后， 用 30/。〜 
100/。 氨水 擦拭， 待干 后再用 干棉布 擦拭。 

6. 1.1.4 在 试验过 程中， 除霜系 统的热 源由发 动机冷 却液、 润滑 剂或其 它热源 提供。 

6.1.1.5 变 速器空 档时的 发动机 转速不 超过最 大功率 转速的 500/。 （在试 验开始 后的前 5min 内， 可 以采用 

制 造商为 寒冷气 候条件 下起动 发动机 时推荐 的程控 "快 怠速" 发动 机转速 ）。 

6. 1. 1. 6 低温 室空气 流速水 平分量 应低于 2. 2m/s, 其测量 点如图 3 所示。 

6. 1. 1. 7 汽 车蓄电 池应处 于充满 状态。 

6.1.1.8 整 个试验 期间， 除霜 系统的 温度控 制器和 风量开 关应设 定到" 最大" 位置， 送风 控制器 应设定 

到 "全 除霜" 位置， 循环 风控制 器按汽 车制造 商推荐 的要求 设定。 

6. 1. 1. 9 除霜 系统的 接线端 上电压 不应高 于系统 额定电 压值的 200/。。 

6. 1.1. 10 试验 期间， 若 风窗刮 水器不 需人工 辅助而 能自行 工作， 则 可随时 使用刮 水器。 

6.1.1.11 试验 期间， 除了加 热和通 风系统 的进、 出 口外， 发动 机罩、 车门 和其他 通风口 等均应 关闭。 

如果车 辆制造 商有要 求时， 在除雾 试验一 开始可 以开启 1 扇或 2 扇 车窗， 总开启 间隙不 应超过 25mm。 

6.1.2 试验 仪器， 设备及 其要求 

6. 1. 2. 1 喷 枪应符 合如下 要求： 

a) 喷嘴 孔直径 1. 7mm; 

b) 工 作压力 350kPa±20kPa; 

c) 液 流速率 0. 395L/min; 

d) 距喷嘴 200讓 处 形成的 喷射锥 直径为 300mm±50mm。 
6. 1. 2. 2 温度 计或其 他测温 仪器。 

6. 1.2.3 发 动机转 速表。 
6.1.2.4 秒 表或其 他计时 仪器。 
6. 1. 2. 5 风速 计或其 他测速 仪器。 
6. 1.2.6 电 压表。 

6. 1. 2. 7 特种 铅笔、 记录 纸和照 像机。 
6.1.3 试 验程序 

6. 1. 3. 1 试验车 进入低 温室后 熄火， 在 试验温 度下至 少停放 lOh; 如果发 动机冷 却液、 润 滑剂等 温度确 
知已 稳定在 试验温 度时， 停放时 间可以 縮短。 
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6. 1. 3. 2 试验 车完成 6. 1. 3. 1 规 定后， 用 6. 1. 2. 1 规定的 喷枪， 将 0. 044g/cm2 乘以风 窗玻璃 面积值 的水量 

均 匀地喷 射到玻 璃外表 面上， 生成 均匀的 冰层。 喷 射时， 喷嘴 应垂直 于玻璃 表面， 相距 200 mn ！〜 250mm。 
6.1.3.3 风窗上 形成冰 层后， 汽车应 在低温 室停放 30 min〜 40min ，然 后由 1 名或 2 名 试验人 员进入 车内， 
起动 发动机 （必 要时可 用某种 外部设 备起动 发动机 ）。 发动 机开始 运转， 同时开 启除霜 系统， 即 认为试 
验 开始。 

6.1.4 试验开 始后， 试验人 员每隔 5min 在 风窗玻 璃内表 面上描 出除霜 面积轮 廓图， 并标上 辨别驾 驶员所 

在位置 一侧的 标记。 

6. 2 风 窗玻璃 除雾试 验方法 

6. 2. 1 试 验条件 

6.2.1.1 试 验应在 足以容 纳被试 车辆， 且 能维持 试验温 度为一 3°c±rc 的 低温试 验室内 进行。 

6.2. 1.2 试 验前， 应使用 含甲醇 的酒精 或类似 的去污 剂彻底 清除玻 璃内表 面上的 油污， 然后用 3%〜100/。 
氨水 擦拭， 待干 后再用 棉布擦 干净。 

6.2.1.3 及时 测量试 验室的 温度和 冷空气 流速， 其 测量位 置见图 3。 
6. 2. 1. 4 试 验室冷 空气流 速的水 平分量 应低于 2. 2m/s。 

6.2.1.5 变 速器空 档时发 动机的 转速， 应接 近但不 超过其 最大功 率相应 转速的 500/。。 

6.2. 1.6 试验 期间， 除 了加热 及通风 系统的 进气口 和排气 口外， 发动 机罩、 车 门和其 他通风 口均应 关闭。 

如果车 辆制造 商有要 求时， 在除雾 试验开 始前， 可开启 1 扇或 2 扇 车窗， 但 总开启 距离不 得超过 25mm (垂 

直距离 ）。 

6. 2. 1. 7 除 雾系统 的接线 端电压 不应高 于系统 额定电 压值的 20%。 
6.2.1.8 蓄电 池应处 于充满 状态。 
6. 2. 2 试验 仪器、 设备及 其要求 

6.2.2.1 试验 用蒸气 发生器 （见图 4) 应满 足如下 要求： 



图 4 蒸 气发生 器装置 示意图 

a) 容器的 盛水量 不少于 2. 25L; 

b) 在一 3°C±rC 的 环境温 度下， 沸 点的热 损失应 不超过 75W; 



离心 式风机 

扩散室 
喷嘴 

绝热 储水箱 
加 热元件 



空 
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c) 鼓 风机在 50Pa 的静 压时， 应有 4. 2m 3 /h〜6. OmVh 排量； 

d) 在蒸 气发生 器的顶 部须有 6 个 直径为 6. 3mm 的出 气孔； 

e) 发 生器输 出的蒸 气量， 在一 3°C±rC 的条 件下为 nX (70 g/h±5g/h)。 
注： n 为 汽车制 造厂所 规定的 汽车座 位数。 

f) 蒸 汽发生 器的尺 寸与材 料见表 1。 



表 1 蒸汽 发生器 的尺寸 与材料 



部件 


尺寸 


材料 


喷嘴 


长 100 讓 
内径 15 mm 


黄铜 


扩散室 


长 115 mm 
直径 75 mm 

在扩散 室下端 周围均 勾设置 （相隔 25mm) 
六个 直径为 6. 3 mm 的蒸汽 排放孔 


壁厚 0. 4 mm 的 黄铜管 



6.2.2.2 直流可 调稳压 电源。 

6.2.2.3 发动 机转速 表或其 他测量 仪器。 

6.2.2.4 风速 计或其 他测量 仪器。 

6. 2. 2. 5 温度 计或其 他测温 仪器。 

6. 2. 3 试 验程序 

6. 2. 3. 1 按第 4 章 规定确 定试验 车风窗 玻璃的 A 区域和 B 区域。 

6.2.3.2 蒸气发 生器应 放在紧 挨车辆 前排座 椅靠背 后面的 地方， 其出气 口应在 驾驶员 座椅的 R 点上方 
580mm±80mm 处 座椅对 称垂直 中心平 面上； 若座椅 靠背是 可调的 则应调 至规定 角度； 若座 椅靠背 后安放 
不下， 则 可将蒸 气发生 器放在 座椅靠 背前最 接近上 述要求 的合适 位置。 

6.2.3.3 将 试验车 开进试 验室， 停妥后 熄火， 降 低室温 直至发 动机冷 却液、 润滑剂 和车内 温度都 稳定在 

一 3°c 士 rc 时 为止。 

6.2.3.4 将装 有至少 1.7L 水的 蒸气 发生器 加热至 沸点， 待稳 定后， 将其尽 快放入 车内， 关好 车门。 
6.2.3.5 蒸 气发生 器在车 内工作 5min 后， 1〜2 名 试验人 员进入 车辆内 前部。 蒸汽发 生器输 出的蒸 气量应 
按每 个进入 车内的 试验人 员减少 70 g/h±5g/h。 

6.2.3.6 试验 人员进 入车内 Imin 后， 按 制造商 的规定 起动发 动机。 按 6. 2. 1. 5 规定 运行， 并将除 雾系统 

的 温度控 温器按 汽车制 造商的 要求设 定到试 验温度 相对应 的值， 此刻 即为试 验开始 时间。 

6.2.3.7 除雾试 验开始 lOmin 时， 应对 试验情 况进行 记录， 并描 绘或拍 照除雾 面积轮 廓图， 并标 上辨别 

驾 驶员所 在位置 一侧的 标记。 
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附 录 A 
(资 料性 附录） 
本标 准章条 编号与 78/31 7/EEC 章条编 号对照 



表 A. 1 给出 了本标 准章条 编号与 78/317/EEC 章 条编号 对照一 览表。 

表 A. 1 本标 准章条 编号与 78/31 7/EEC 章条编 号对照 



本 标准章 条编号 


78/317/EEC 章 条编号 


1 


附件 1 




2 




— 


3 




2 


— 




2.1-2.14 


3.1 




2.15 


3.2 




2.16 


3.3 




2.17 


3.4 




2.18 


3.5 




2.19 


3.6 




2.20 


3.7 




— 


3.8 




2.8 


3.9 




2.9 


— 




3 


— 




3.1-3.3 


— 




4 






4.1-4.7 


4 


附件 4 


1、 2 


5 


附件 1 


5 


5.1 




5.1 


5.2 




5.2 


6 




6 


6.1 




6.1 


6.2 




6.2 


6.2.1、 6.2.3 




6.2.1- 6.2.7 


6.2.2 


附件 5 


a) -e) 及表 1 




附件 2 




附件 3 


附录 A 







